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/( ッテ y —チかージザー 
取扱説明書 

お買い上げいただをありがとラございまず。 

電気製品はま全のための注意事項を守らないと、 
6 °1火がや人身事故になることびあります。 


4-172-946-02(1) 


電源プラグ部は根元まで確実に差し込む 

差し込みび不完全でずと、発火、感電の原因となり、やけどやけびをする恐れびありま 
す。 


〇 


水のある場所に置かない 

本機やバッテ U - に水び入ったり、姑れたり、風呂場で使ったりすると、 
火がや感電の原因となります。 


0 

風呂•シャヮー室 
での使用禁止 


义のそばや炎天下、高温になった車の中などで放置したり、巧電したり 
しない 

危険防止の保護回路び壊れることがあります。 


0 

禁止 


この取扱説明書には、事故を防ぐための重要なミ主意事項と製品の取り扱いかたをおし 
ていまず。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、 製品をま全にお使いください。お読 
みになったあとは、いつでも見5れるところに必ず保管してください。 
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本磯は"インフォリチウム"バッテ U - ( G タイプ / T タイプ / R タイプ / D タイプ)およびリチウム 
イオンバッテ U - ( N タイプ/ G タイプ/ D タイプ)対応です。 

必ずソニー製純正バッテ I 」一をお使い < ださい。 

InfoUTHlUM (インフォ U チウム)はソニー株式含社の商標です。 

• 二カドタイスニッケル水素タイプのバッテリーの充電には使えません。 

• U チウムイオンタイプの"インフォ U チウム"ノ':ッテリー （ G タイプ / T タイプ / R タイプ / D 夕 
イプ)、リチウムイオンバッテ1」一 （ N タイプ / G タイプ / D タイプ)じ(外の充電には使えません。 


r A 、千下記のミ主意事項を守5ないと、けむ X をしたり周辺の^貝すに 
|/!\ /止后、損害を与えたりずることがありまず。 


水滴のかかる場所など、湿気のをい場所やほこり、油煙、湯気のをい場 
戸斤では使わない 

上記のよラな場所で使ラと、火災や感電の原因となることびあります。 


0 

禁止 


めれた手で本機をさわ S ない 

感電の原因となることびあ0ます。 


0 

禁止 


使用しないときは、本機をコンセントか S 巧く 

使用しないときは本機をコンセントか5抜さ、バッテ U —をはずして保存してくださ 
い。火災の原因となることびあります。 


つラグをコン 
セントから抜く 


を定した場所に置< 

ぐ5ついた台の上令傾いたところなどに置くと、製品び落ちてけびの原因となることび 
あります。 


〇 

指示 


通電中の本機、巧電中のバッテリーに長時間ふれない 

温度び上びることびあります。長時間巧膚びふれたままになっていると、低温やけどの 
原因となることびあります。 


0 


本機を巧団などでおおった状態で使わない 

熱びこちってケースび変おしたり、火災の原因となることびあります。 


0 

禁止 


警告 まをのため 

ソニー 製品は ま 全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちびった使いか 
たをすると、火がや感電などにより人身事故になることびあり危険です。事故を防ぐために次のこと 
を必ずお守り < ださい。 

♦安全のためのま意事項を守る 
♦定期的に点検ずる 

1年に1度は、電源プラグ部に異常びないか、故障したまま使用していないか、また、電源プラグ部とコ 
ンセントの間にほこりびたまっていないか、などを点検してください。 

♦故障した5使わない 


動作びおかしくなったり、本機などび破損しているのに気づいた5、すぐにソニーの相談窓□にご相 
談ください。 


♦万一、異常が起さた6 


変な音やにおい、 ^ 〇本機をコンセントか S 巧く 
煙び出た場合は ~ ©ソニーの相談窓□に相談ずる 


警告表示の意ほ 

取扱説明書および製品では、次のよラな表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文 
をお読みください。 

I A 敬化 I この表示の注意事項を守5ないと、火災-感電などによ0死こや大けびなど人身 
1 /.、 — ° 1事故の原因となります。 

I A け叫 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけびをしたり周辺 
I ' •、山ぶ I の家財に損害を与えたりずることびあります。 


ま意を促ず記号 

行為を禁止ずる記号 

行為を指示ずる記号 


A 

0 

® 0 

C 

〇 

乂災 

感電 

禁止 

分辭禁止風呂•シャワー室 
での使用禁止 

つラグをコン 
セントから抜く 

お。 


A 荀女とヒ I A A 下記のま意黃貞を守 5 なし、と、乂災 • 感電 
/!\言口 mm により死 t や大けがの原因となります。 


八ンマーなどでたたいたり、踏みつけたり、落下させるなどの衝撃や力 
を与えない 

分解や改造をしない 

火が件感電の原因となります。 

内部の点検や修理はソニーの相談窓□にご相談ください。 


0 

禁止 

分解禁止 


指定政がのバッテリー情池）を使わない 

火災やけびの原因になることびあります。 

内部に水や異物を入れない 

水や異物び入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物び入ったとさは、本機 
をコンセントか5扳いて、ソニーの相談窓□にご相談ください。 


Q 

禁止 

0 

禁止 


水-海水-牛乳-清涼飲料水-石驗水などの液体で本機やバッテリーを 
め S さない 

感電の原因となります。 


0 


使用上のごを意 

本機は防じん、防滴、防水仕様ではありません。 


巧電について 

• 必ずソニー製純正バッテ U —をお使い< ださい。 

• 専用ノ ':ッテリー政がの充電には使わないでください。 

• バッテ I 」一はしっかり取り付けてください。 

充電するとをの温度 

室温び日で〜4日での範囲で充電でさますび、電池の性能を充分に発揮させるためには、]日で〜3日で 
での充電をおすすめします。] 0で〜3日で切外では、効率のよい充電びでさないことびあります。 


置いてはいけない場所 

使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置かないでくださし、故障の原因になります。 

• 異常に高温になる場所 

ダッシュボードの上など直射日光の当たる場所や、熱器具の近くには置かないでください。炎天下 
や夏場の窓を閉め切った自動車巧は特に高温になります。放置すると変形したり、故障したりする 
ことびあります。 

• 激しい振動のある場所 
• 強力な磁気や放射線のある場戸斤 
• 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場戸斤 

海辺や砂地、あるいは砂ぼこりび起こる場所などでは、砂びかからないようにしてくださし、故障 
の原因になります。 


使用について 

• 本磯はお手近なコンセントを使用してください。本機は CHARGE ランプび消えていても電源か5 
遮断されておりません。本機を使用中、不具合び生じたとさは、すぐに本機をコンセントから损さ、 
電源を遮断してください。 

• 本磯を壁との隙間などの狭い場所に設置して使用しないでください。 

• 充電するとさは、バッテ U —を本機にしっかり取り付けてください。 

• バッテ I 」一を斜めに取0付けると端モ部分を損傷することびあります。 

• バッテ U - 保護のため、充電び完了しましたら、本機からバッテ U - を取りはずしてください。 

• 衝撃をちえたり、落としたりしないでください。 

• TV や AM ラジオやチューナーの近くで使わないでください。 

TV やラジオ、チューナーに雑音び入ることびあります。 

• 使用後は必ず本機をコンセントか5掠いておいてください。 

• 本磯の接点部に他の金属類び軸れないよラにしてください。ショートすることびあります。 

• 本磯を海が旅行者用の電子式変圧器（トラベルコンバーター）に接続しないでください。発熱や故 
障の原因とな0ます。 

• 充電中および充電直後のバッテ U —または本機は、あたたかくなる場をびあります。 

お手入れについて 

• ミちれびついたとさは、柔らかい巧やティッシュペーパーなどで、されいになを取ってください。 

• ミちれびひどいとさは、水でラすめた中性洗剤に柔5かい巧をひたし、固< しぼってからミちれをなさ 
取り、乾いた巧で仕上げてください。 

• アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変費したり、塗装を傷めたりすること 
びあ0ます。 

• 化学ぞラきんをご使用の隙は、そのミ主意書さに従ってください。 

• 殺虫剤のよラな揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり、 
塗装を傷めた0することびあります。 







































バッテリーを巧電する 

バッテ1」一を取り付けて充電します。 

7 バッテリーを取り付ける 
取り付ける前に 

G タイプをお使いの場合は、政下の手順を巧ってからバッテリーを取り付けてください。 

* N タイプ、 T タイプ、 R タイプ、 D タイプをお使いの場合は、バッテ U —取り付け前の政下の手順 
は必要ありません。 




切り換えレバーを持ち上げて 
<ださい。 


イラストの〇囲みの部分に、カチッと音び 
するまで巧して入れ込んで<ださい。 


保存温度 一20 ご〜+60で 

最大外形寸法約47 X 42 X 72 m m (幅/高さ/奥巧き） 

質量 約 71 g 

同姻物 

バツテリーチヤージヤー ( BCTRN ).(1) 

印刷物一式 

仕様およびが観は、改良のため予告なく変更することびありまずび、ご了承くださし、 


巧障かな？と思ったら 

もラ1度点検してみましよラ。それでも正常に動作しないとさは、ソニーの相談窓□にご相談くださ 
い。 

CHARGE ランプび点滅した場合は、下記を参照して確認してください。 

CHARGE ランプには2つの点滅パターンがありまず 


遅い点滅 . 約 1.5 砂の点灯と消灯を繰0返す 

速い点滅 . 約 0.1 5秒の点灯と消灯を繰り返す 


CHARGE ランプの点滅パターンによって対処の方法び異なります。 


取り付けかた 



バッテ U —の y マークを本機の▼マークの方向に合わ するまで矢印方向に軽く押してくだ 

せて、矢印の方向に差し込んでください。 さい。 

(イラストのバツテ U —は N タイプです。） 


2 電源プラグを引き起こし、コンセントへ差し込む 

充電び始まると、 CHARGE ランプ(オレンジ色)び点打します。 
充電び終了すると CHARGE ランプび消えます (実用充電)。 

続けて約1時間充電するとさらに長く使えます (満巧電)。 



本撒の電源プラグを上側にして、コン 
セントに差し込んでください。 

バッテリーを取りはずずとを 

軽く持ち上げて取り出して < ださい。 



本機の電源プラグを下側にして差し込 
まないで < ださい。 


CHARGE ランプが遅し V 馬威を繰り返ず場ち 

充電び一時停止した待機状態になっています。 

室温び充電に適した温度範囲がのとさ、自動的に充電び一時停止されまず。 

充電に適切な温度の範囲巧に戻ると、 CHARGE ランプび点打し充電び再開されまず。 
バッテリーの充電は、周囲温度び10む〜30での環境で行ラことをおすすめします。 


CHARGE ランプび速し V 馬威を繰り返ず場ち 

拟下の手順にしたびって確認して < ださし、。 



保証書と アフターサービス 

保証書について 

• この製品には保証書び添付されていますので、お買い上げの隙、お受け取りくださし、 
• 所定事項の記入および記載内容をお確かめのラえ、大切に保存してください。 

• 保証期間は、お買い上げ曰より1年間です。 

アフターサービスについて 
調テび悪いときはまずチェックを 

この取扱説明書をちラー度ご覧になってお調べ<ださい。 


巧電時間について 


バッテ U - 

NP - BN 1 

NP - BG 1/ NP - FG 1 

NP - FT 1/ NP - BD 1/ 

NP - FD 1 

NP - FR 1 

満充電時間 

約145分 

約195分 

約140分 

約205分 

〔実用充電時間） 

(約85分） 

(約135分） 

(約80分） 

(約14汾） 


• 本機を使用し、使い切ったバッテリーを25での室温で充電したとさの時間です。 

• 周囲の温度やバッテ U —の状態によっては、上記の充電時間と異なる場合びあります。 


それでも具合の悪いときは 

ソニーの相談窓□にご相談ください。 

ご相談になるとさは、次のことをお知らせください。 

• 型名： BC-TRN 
• 故障の状態：でさるだけ詳しく 
• お買い上げ曰 

保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていたださます。詳しくは保証書をご覧ください。 


急いで使いたいとさ 

バッテ1」一は、充電び完了する前でも必要なとさに取りはずして使えます。ただし、充電時間によつ 
てお使いになれる時間び異なりまず。 


記録内容は補償でをません 

万一、本機の不具をにより記録や再生びされなかった場合、画像や音声などの記録内容の補償につい 
ては、ご容赦ください。 


ご注意 

• CHARGE ランプび点灯しないときはバッテ U - びしっかり取り付けられているか確認してくださ 
し、しっかり取り付け5れないと、充電されないことびあります。 

• すでに充電を完了しているバッテリーを取り付けたとき、 CHARGE ランプび1度点灯してか6消 

又よ9 Q 

• 長期間使用していないバッテ U —を充電する場含は、充電時間び長くなることびありまず。 


巧かへお持ちになる方へ 

本機を海が旅巧者用の電子式変圧器 （ トラベルコンバー 
ター) に接続しないでください。 発熱や故障の原因となりま 
ず。 


主な仕樣 

バツテリーチヤージヤー ( BC - TRN ) 

定格入力 AC 100 V -240 V 50/60 HZ 
11-15 VA 6 W 
定格出力 DC 4.2 V 0.7 A 
使用温度 日で〜4日で 


よくあるお問い合わせ、解ミ夫方法などは、 
ホームページをご活用ください。 


http://www.sony.co.jp/support 



FAX (共通）0120 -333-3 S 9 

ソニー株式会社〒 108-007 日東京都港区港南 1-7-1 


http : //WWW. sony.co.Jp/ 

この説明書は、ち紙70%故上の再生紙と、 
V 0 C (揮発性有機化合物)ゼ n 植物油型ィ 
ンキを使用しています。 












































































